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III.   Die Dampfe.
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Bei der weiteren Abkiihlung andern sich jedoch die Verhaltnisse vollstandig, da nunmehr Verfliissigung eintritt nnd auBerdem sowohl der Teildruck der Luft als der des Dampfes sich mit abnehmender Temperatur andern. Doch kann auch fur diesen Fall die erforderliche
Warmeentziehung als Surnme der ,J30o? Warmemengen berechnet werden, die der Luft und dem Dampf einzeln bei den (verschiedenen) Zustandsanderun-gen zu entziehen sind, die diese Korper
Itatsachlich ausfiihren. Welche Zustandsanderung die f80°J reine Luft im Gemisch ausfiihrt, er-kennt man deutlicher, wenn man die in Fig. 90 enthaltenen. Rauminhalte V als Abszissen zu den Teildriicken pl der Luft (fiir 760 mm Gesamtdruck) als Ordinaten auftragt (Fig. 91). Die Luft erfahrt hiernach bei den hoheren Anfangstemperaturen eine ganz erheb-liche Verdichtung. Die hierbei der Luft zu entziehende Warmemenge ist
nach dem I. Hauptsatz in der Form (Abschn. 95)
•n~
(12)
1
Diese Warmemenge ist also keineswegs gleich der Warme,   die
der Luft bei gleichbleibendem Druck zu entziehen ware, urn ihre Temperatur von t8 bis i zu erniedrigen. Sie ist viel-mehr um den Wert des 2. Glie-des der GL 13, das positiv wird, gr6 B e r als dieser Betrag. Der Unterschied ist (fur 90° An-fangstemperatur) gleich der schraffierten Arbeitsflache in Fig. 91 im WarmemaB.
Die Warmemenge Qw, die dem Dampf zu entziehen ist, wird am besten im Warmedia-gramm Fig. 92 dargestellt. Die Zustandsanderung des Dampfes ist durch die Linien a^ und ac in Fig. 90 nach Druck, Vc-
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lumen   und Temperatur vollstandig bestimmt,  und  es handelt   sich Gewicht V-yt,, mit yt, als spez. Gewicht des Sattdampfes. Da im Anfang das Dampfgewicht ys war, so ist in Flussigkeit verwandelt das Gewicht
